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Дополнительные материалы к радио историям 


1969. SPACE STORIES 


16 Июля 1969 
года, корабль США - 
Апполон 11 вылетел в 
сторону Луны. 


Цель миссии быть 
первыми в истории 
человечества, которые 
ступили на естественный 
спутник Земли. 


Лунный модуль 

«Аполлона-11» совершил посадку почти на экваторе, в юго- 
западной части Моря Спокойствия, в точке с координатами: 0° 
41' 15" с. ш. 23° 26' в. д. 


Вскоре после получения разрешения на досрочный выход на 
поверхность Луны Олдрин произнёс в эфир: 


Говорит пилот лунного модуля. Я бы хотел 
воспользоваться этой возможностью и попросить 
каждого человека, слушающего меня, кем бы он ни 
был и где бы ни находился, на минуту отвлечься, 
поразмышлять над событиями последних нескольких 
часов и по-своему воздать благодарность. 


24 июля, сразу после подъёма астронавтов, Хьюстон 
сообщил им, что последней из запланированных коррекций 
траектории не потребуется. Незадолго до вхождения в плотные 
слои атмосферы Земли служебный модуль был отделён и 
отведён от командного, последний был развёрнут тупым 
концом вперед. 


В 195 часов 03 минуты 06 секунд полётного времени 
«Аполлон-11» на высоте 122 KM от поверхности Земли вошёл в 
плотные слои атмосферы со скоростью 11 км/с. Через 15 минут 
корабль приводнился в 3 км от расчётной точки и в 24 км от 
авианосца «Хорнет» в Тихом океане, в точке с координатами 
13°19' с. m. 169°09' з. д.НСЯО (13,30° с. ш. 169,15° з. д.). 


Экспедиция продолжалась 8 суток 3 часа 18 минут и 18 секунд. 


1986. PEMK-1000 


Ha 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4-го 
энергоблока Чернобыльской АЭС для очередного планово- 
предупредительного ремонта. 


Испытания должны были проводиться 25 апреля 1986 года 
на мощности 700—1000 МВт, 22—31 % от полной мощности. . 
В 14:00, в соответствии с программой, была отключена система 
аварийного охлаждения реактора. Однако дальнейшее 
снижение мощности было запрещено диспетчером Киевэнерго. 
Запрет был отменён диспетчером в 23:10. Во время длительной 
работы реактора на мощности 1600 МВт происходило 
нестационарное ксеноновое отравление. 


В течение 25 апреля пик отравления был пройден, началось 
разотравление реактора. К моменту получения разрешения на 
дальнейшее снижение мощности оперативный запас 
реактивности возрос практически до исходного значения и 
продолжал возрастать. При дальнейшем снижении мощности 
разотравление прекратилось и снова началось отравление. 


В 1:23:39 зарегистрирован сигнал аварийной защиты A3-5 OT 
нажатия кнопки на пульте оператора. Поглощающие стержни 
начали движение в активную зону, однако вследствие их 
неудачной конструкции и заниженного оперативного запаса 
реактивности реактор не был заглушен, а наоборот, начал 
разгоняться. Через 1—2 секунды был записан фрагмент 
сообщения, похожий на повторный сигнал АЗ-5. В следующие 
несколько секунд зарегистрированы различные сигналы, 
свидетельствующие об очень быстром росте мощности, затем 
регистрирующие системы вышли из строя. 


Произошло, по различным свидетельствам, OT одного до 
нескольких мощных ударов (большинство свидетелей указали 
на два мощных взрыва), и к 1:23:47—1:23:50 реактор был 
полностью разрушен. 


В течение первых трёх месяцев после аварии скончался 31 
человек, ещё 19 смертей с 1987 по 2004 год предположительно 
можно отнести к её прямым последствиям. 134 человека из 
числа ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь той или 
иной степени тяжести. 


Реактор РБМК-1000 обладал рядом конструктивных 
недостатков и по состоянию на апрель 1986 года имел десятки 
нарушений и отступлений от действующих правил ядерной 
безопасности. Два из этих недостатков имели непосредственное 
отношение к причинам аварии. 


1974. MESSAGE 


00000010101010000000000001010000010100000001001000100010001 
00101100101010101010101010010010000000000000000000000000000 
00000000011000000000000000000011010000000000000000000110100 
00000000000000001010100000000000000000011111000000000000000 
00000000000000000110000111000110000110001000000000000011001 
00001101000110001100001101011111011111011111011111000000000 
00000000000000000100000000000000000100000000000000000000000 
00000100000000000000000111111000000000000011111000000000000 
00000000000110000110000111000110001000000010000000001000011 
(10000110001110011010111110911111011111011111000000000000000 
00000000000100000011000000000100000000000110000000000000001 
00000110000000000111111000001100000011111000000000011000000 
00000001000000001000000001000001000000110000000100000001100 
00110000001000000000011000100001100000000000000011001100000 


00000000110001000011000000000110000110000001000000010000001 
00000000100000100000001100000000100010000000011000000001000 
10000000001000000010000010000000100000001000000010000000000 
00110000000001100000000110000000001000111010110000000000010 
00000010000000000000010000011111000000000000100001011101001 
01101100000010011100100111111101110000111000001101110000000 
00101000001110110010000001010000011111100100000010100000110 
00000100000110110000000000000000000000000000000000011100000 
10000000000000011101010001010101010100111000000000101010100 
00000000000000101000000000000001111100000000000000001111111 
11000000000000111000000011100000000011000000000001100000001 
10100000000010110000011001100000001100110000100010100000101 
00010000100010010001001000100000000100010100010000000000001 
00001000010000000000001000000000100000000000000100101000000 
000001111001111101001111000 


Послание Аресибо — это радиосигнал, который был 
послан 16 ноября 1974 года из обсерватории Аресибо в 
направлении шарового звёздного скопления M13, находящегося 
на расстоянии 25000 световых лет в созвездии Геркулеса. 


Сообщение длилось 169 секунд, длина волны 12,6 см. 


00000010101010000000000001010000010100000001001000100010001 
00101100101010101010101010010010000000000000000000000000000 
00000000011000000000000000000011010000000000000000000110100 
00000000000000001010100000000000000000011111000000000000000 
00000000000000000110000111000110000110001000000000000011001 
00001101000110001100001101011111011111011111011111000000000 
00000000000000000100000000000000000100000000000000000000000 


Само сообщение было составлено Фрэнком Дрейком и Карлом 
Саганом. Его длина — 1679 цифр. 1679 — число полупростое, 
то есть является произведением двух простых чисел 23 и 73, и 
поэтому сообщение можно расположить в виде прямоугольника 
только двумя способами. При правильном расположении 
сообщения плотность чисел непостоянна (система 


упорядочена), при неправильном — плотность чисел почти 
постоянна (система хаотична). 


Для передачи информации использовалась частотная 
модуляция с девиацией 75 Гц и скоростью 10 бит/с, общее 
время излучения составляло 3 минуты, после каждого скачка 
частоты поддерживалась непрерывность фазы излучаемого 
колебания. Сообщение передавалось на длине волны 12,6 см. 


00001100000000011000011000000100000001000000100000000100000 
10000000110000000010001000000001100000000100010000000001000 
00001000001000000010000000100000001000000000000110000000001 
10000000011000000000100011101011000000000001000000010000000 
00000001000001111100000000000010000101110100101101100000010 
01110010011111110111000011100000110111000000000101000001110 
11001000000101000001111110010000001010000011000000100000110 
11000000000000000000000000000000000001110000010000000000000 
01110101000101010101010011100000000010101010000000000000000 


1965. BLACKOUT 


9 ноября 1965 года в провинции Онтарио (Канада) из-за 
случайного отключения ЛЭП от электростанции сработал так 
называемый каскадный эффект, в результате чего 30 млн. 
человек - семь штатов США и две провинции Канады - 
погрузились во тьму. Общая площадь отключения составила 
более 200 тысяч квадратных километров. Полностью 
электропитание было восстановлено только через 14 часов 
после отключения. 


Авария 1965 года потрясла нацию и привела к образованию 
Североамериканского совета по надежности электросетей 
(NERC), который должен обеспечивать работу 800.000- 
километровой сети высоковольтных линий электропередачи, 
поставляющих электричество 270 миллионам американцев и 31 
миллиону канадцев. 


Несмотря на все усилия совета и энергетических 
компаний, система "трещит по швам", когда в иные 
дни на имеющиеся линии приходится слишком много 
мегаватт. Она особо уязвима в непогоду. 


1955 - APOMIC TIME 


Идея создать атомные часы пришла в голову физику из 
Англии Уильяму Томсону в 1879 году. Он первый додумался до 
того, что можно применять колебания частиц для сверхточного 
отслеживания времени. Им предлагалось использовать водород. 
Но впервые попытаться реализовать эту идею на практике 
удалось лишь в 40-х годах 20 столетия. Первые атомные часы 
появились в Британии только в 1955г. Создал их Луи Эссен 
физик из Англии. В основу работы механизма легли атомы 
цезия-133. Это дало возможность ученым сверхточно измерять 
время, чем это делали до того. Первое устройство по расчетам 
ученых могло дать погрешность максимум в одну секунду 
только через 100 лет. В последствии механизм был 
усовершенствован. От него можно было получить неточность в 
работе в одну секунду только по истечении 2-х, а может быть и 


3 миллионов лет. В СССР идея разработать атомные часы 
пришла в голову академику Басову Н. Г. 


Атомные часы состоят из нескольких частей: электронного 
блока, кварцевого осциллятора, квантового дискриминатора. 
Электроника несет ответственность за стабильность работы, 
точность механизма. Несмотря на то, что атомные часы 
сложные по устройству, изготовить их под силу сегодня любой 
из стран и использоваться они могут повседневно. По своим 
параметрам они не тяжелые, небольшие, красиво смотрятся на 
руке. Уменьшить устройство удалось за счет замены шестеренок 
и пружин на механизм, позволяющий определять частоту 
электромагнитного излучения атомов цезия при воздействии на 
частицы лазерным лучом. 
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1977. GOLDEN RECORD 


78 % записей «Вояджера» посвящено музыкальным 
формам выражения многих культур. С помощью дирижёра 
Мюррея Сидлина и музыковедов Алана Лоцнакса, Роберта 
Брауна и Чу Вен Чанга было выбрано 27 различных 
произведений для записи. Западная классическая музыка 
представлена Бахом, Бетховеном и Стравинским, а западная 
легкая музыка — Чаком Берри, Луи Армстронгом и Слепым 
Вилли Джонсоном. 

Но западная музыка составляет менее половины 
музыкальной подборки. Остальная запись включает 
классическую музыку Индии, Явы и Японии, а также китайское 
произведение для 7-струнного инструмента Цисяньцинь, 
сочинённое 2500 лет назад китайским композитором Бо Я /HF. 
Была включена и народная музыка Перу, Болгарии, Австралии, 
Африки, азербайджанская музыка на балабанах и грузинское 
хоровое пение чакруло. В запись вошли игра на свирели с 
Соломоновых островов и ритуальное пение из Новой Гвинеи, 
которое, возможно, подобно пению людей каменного века, 
когда первобытные люди только ещё начинали сочинять 
музыку. 

Остальные 22 % записи состоят из голосов людей, различных 
звуков Земли и 116 изображений, закодированных как 
аудиосигналы. Человеческие голоса записаны в форме 
приветствий Генерального секретаря ООН на 55 наиболее 
распространённых языках Земли. Также запись включает 50 
голосов и звуков планеты. Они начинаются с естественных 
звуков природы, океана и суши, которые внеземные существа 
смогут распознать на основании собственных исследований 
землеподобных планет и которые могут дать сведения о 
плотности нашей атмосферы. 


Затем идут звуки биологического мира: птиц и 
насекомых, лягушек, собак, львов, шимпанзе, волков. Далее 
записаны звуки людей и их деятельности: шаги, удары молотка, 
звук пилы, удара топора о дерево; звуки машины, сирены, 
реактивного самолёта, запуска ракеты, плачущего ребёнка, 
которого успокаивает мать, и регулярное щёлканье пульсара 


(этот звук может дать ключ к разгадке природы карты 
пульсаров на футляре записи). 


Пластинки прикреплены к космическим аппаратам 
«Вояджер-1» и «Вояджер-2», которые в 1977 году были 
запущены с Земли. По состоянию на июнь 2014 года, 
«Вояджер-1» удалился на расстояние 19,1 миллиардов 
километров (127,3 а. е. или 191 х 109 км) от Солнца. 
«Вояджер-2» удалился на расстояние 15,6 миллиардов 
километров (104,3 а. e. или 15,6 x 109 км) от Солнца. 
Аппараты с пластинками на борту продолжают удаляться от 
Солнца ежегодно Ha 3,6 и 3,3 а. е. соответственно. 


Этот аппарат создан в США, стране с населением 
240 млн. человек среди 4-миллиардного населения 
Земли. Человечество всё ещё разделено на 
отдельные нации и государства, но страны быстро 
идут к единой земной цивилизации. 

Мы направляем в космос это послание. Оно, 
вероятно, выживет в течение миллиарда лет нашего 
будущего, когда наша цивилизация изменится и 
полностью изменит лик Земли... Если какая-либо 
цивилизация перехватит „Вояджер“ и сможет понять 
смысл этого диска — вот наше послание: 

Это — подарок от маленького далёкого мира: наши 
звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, 
наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше 
время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся, 
настанет день, когда будут решены проблемы, перед 
которыми мы стоим сегодня, и мы присоединимся к 
талактической цивилизации. Эти записи 
представляют наши надежды, нашу решимость и нашу 
добрую волю в этой Вселенной, огромной и 
внушающей благоговение. 


1980. 5H32 


В 1972 в СССР была разработана концепция 
интегрированной системы (ИС) предупреждения о ракетном 
нападении. Концепция ИС включала в себя наземные 
надгоризонтные и загоризонтные РЛС и космические средства. 

Концепция ИС была оформлена 18 января 1972 г. 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в 
котором, в целях создания комплексной защиты, было задано 
строительство множества узлов дальнего обнаружения. 

Уже в марте 1972 г. около г. Чернобыля было начато 
строительство головного РЛУ No 1 с ЗГРЛС 5H32 «Дуга». 
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Первая серия электромагнитных трансляций с объекта 
«Дуга-2» началась 4 июля 1976 года. Эти трансляции нарушали 


радиосвязь на всей планете в диапазоне от 3 до 30 Мгц. 
Импульсы передавались с интервалом в одну десятую секунды. 
Сигнал регистрировался не только специальной аппаратурой, 
но и был слышен в обычных радиоприемниках, как 
пульсирующий стук. 

Во множестве стран мира на «Русского Дятла» сыпались 
тысячи жалоб от компаний и простых радиолюбителей. 
by АР ay, ; 

< A a 


Так как Русский Дятел «стучал» на частотах, охраняемых 
международными соглашениями для гражданского 
пользования, правительства США, Великобритании и Канады 
заявили протест Советскому Союзу. Но СССР не признавал даже 
факт существования Дятла. Мировое сообщество 
радиолюбителей даже предприняло попытку подавления 
Русского Дятла, попробовав передавать в противофазе 
прямоугольные импульсы на той же частоте, чтобы помешать 
«советскому дятлу». Однако и эта попытка не увенчалась 
успехом. 


Относительно предназначения Русского Дятла образовалась 
масса теорий. Так, даже на самом высоком уровне, 
рассматривалась теория управления сознанием. Один из 
консультантов Министерства Обороны США писал: «сигнал 
Русского Дятла — это самый мощный источник 
электромагнитной радиации ‚когда-либо созданный человеком. 
10 импульсов в секунду, 40 миллионов Ватт, он психоактивен! 
Он излучается из Советского Союза и проницает всё в США. Он 
улавливается проводами электросети и через них втекает в 
наши дома» В 1988 году Федеральная комиссия по связи США 
провела расследование и, наконец, выяснила, что Русский Дятел 
являлся мощным надгоризонтным радаром советской системы 
предупреждения о ракетном нападении 


После катастрофы Ha Чернобыльской АЭС (апрель 1986 года) 
узел Любеч-1, оказавшийся в радиусе 30 км - непосредственно в 
зоне отчуждения, был законсервирован, а в 1987 году было 
принято решение о его закрытии. 

Гражданское население городка Чернобыль-2 эвакуировали в 
тот же день, что и жителей Припяти. После аварии на ЧАЭС 
«Дуга» прекратила работу, хотя о закрытии города и объекта 
заговорили только через полтора года. 


Ta. Wan 


2020. БЛАГОДАРНОСТИ 


Дорогие друзья, я благодарен вам, за то что приобрели это 
альбом и что поддержали мое творчество. Radioscapes долго 
лежал на полке, но я очень рад, что наконец-то могу поделится 
с вами этими историями. 

Путь людей, на этой планете, сложный и достаточно грубый. 
Мы делаем много ошибок, но я верю, что когда-нибудь мы 
достигнем величайшего прогресса и распространим свои 
истории по галактикам. К сожалению для этого нужно будет 
совершить еще больше ошибок, но я думаю, что человечество 
учится. Пусть и не быстро. 

Хочу поблагодарить всех кто поддерживаем меня в 
социальных сетях и делится моей музыкой. В 2020 году буду 
радовать вас контентом чаще. 


I want to apologize to my english-speaking friends. The 
preparation of additional materials in english takes time. 1 will 
definitely include the english text later. You will receive a letter in 
the mail. 


Вместе с вами, на радио волнах, Tim32 


